TABLE VII 


COMPARISON OF DIFFERENCES BETWEEN LABORATORIES BY CO DELIVERY RANGE 


CO Delivery Range, 
mg/cigt. _ 


Average 
Difference 
FTC-PM 


Average 
Difference 
TITL-PM 


Average 
Difference 
TITL-FTC 


>0.4 - 5.4 

0.0 

(36) 

+0.2 

(33) 

+0.2 

(34) 

5.1 - 10.5 

0.0 

(45) 

+0.1 

(42) 

+0.1 

(42) 

10.6 - 15.4 

0.0 

(70) 

+0.1 

(73) 

+0.1 

(72) 

15.5 - 20,5 

-0.3 

(49) 

0,0 

(48) 

+0.3 

(49) 

20.6 - Up 

+0.5 

(1) 

-0.9 

(1) 

-0.4 

(1) 

OVERALL AVERAGE 

-0.1 

(201) 

+0.1 

(197) 

+0.2 

(198) 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fqvl0001 



